ما هو إلا آله 

حاسبة تستطيع أن 

تقرأ البيانات وتكتيها وتقوم بعمليات 

وعمليات منطقية: ويمكته 

أيضًا تخرين كميات هائلة من البيانات 

بحيث ينم استرجاعها كلها أو جزةا منبا 
عند الحاجة إليها. 

والحاسب الإلكتروني عبارة عن 

مجموعة من ا حواس أو الطاقة الصناعيةة 

الني تكوّن فيا بينها قدرات تعجز عن 


تحقيقها الحواس والطاقة البشرية إلا 
أنه مها كانت قدراته وإمكاناته ها هو 
إلا آلة من صنع الإنسان: فالإنسان 
صانعه وسيده والمتحكم فيه ولذلك 
يفضل أن يطلق مصطلح الحاسب 
الإلكتروني علييًا للدلالة على الترجمة 
العربية للمصطلح الانجليزي 
( #اسصمت6) بدلا من المصطلح 
«العقل الإلكتروني »كا يلو للبعض أن 
يطلق عليه وذلك لعديد من الأسباب 
التي من أهمها : أن ا حاسب الإلكتروفي 
ما هو إلا مجحموعة من التجهيزات الآلية 
الني تقوم بتنفيذ العمليات طبقًا ما يقدم 
ها من بيانات وتعلمات: وهذه 
التجهيزات الآلية ليست قادرة 
؛ بالطبع » على التمكير والابتكار وهي 
من أهم الصفات التي ينفرد بها العقل 
البشري. 
التطور التاريخي لظهور الحاسبات 
الالكترونية : 

إنها قصة طويلة تلك التي تمثل 
كفاح الإنسان الدائم من أجل تنمية 
مواهية الحسابية . وقدراته على حل 
المعادلات وقدراته على 
وا معلومات خارج رأسه 


قصة يرجع أقدم قصوها إلى الإنسان 
الأول وهو يحاول استخدام أصايعه أو 
بععض الحخصى المميز.. 
المعقودة في 


أو الخبوط 
العد والحساب. 


أما أحدث فصوها فيقع الآن تحت 
سمعنا وبصرنا ونحن نشاهد على شاشات 
التليفزيون الإنسان يخطو على سطح 
القمر بفضل الأجهزة الحاسبة 
الإلكترونية. أمّا الفصول الأخيرة في 
هذه القصة التي تبدو وبلا نباية 
فلا تزال في طيات المستقبل يشترك 
آلاف من الملماء والمهندسين في 
صياغتها وهم يطورون الأجهزة الحاسبة 
الإلكترونية» هذه الآلات المدهشة: 
ليضيفوا لها مزيداً من القدرات. 


كانت بعض الدلائل 20 
في الدور المتزايد في الأهمية الذي تلعبه 


ة في حياة الإنسانء هذه 
الي أصبحت اليوم تدير 
المصانع وتقود القاطرات والطائرات 
بدون الحاجة إلى العنصر البشري» 
ال امل 


على تمبيز الأصوات البشرية والتعوف 
على المعلومات الني يشملها الحديثء 
ذلك إلى جانب محاولة تصميم أ 
حاكاة الصوت البشري بحيث يمكن 
للجهاز الحاسب أن يعبر عن قرارات في 
صورة صوت مسموع .. نا 3 
الملامح المتوقعة لتطور تلك الا. 
جتمع المستقبل. 

ونظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه 
الأجهزة الحاسبة الإلكترونية في حياة 
البشر اليوم فإنه أصبح لزامًا على إنسان 
هذا القرن أن تكون لديه فكرة علمية 
واضحة ومبسطة عن طبيعة ووحدات 
ومكونات هذه الأجهزة وكيف تقوم 
بأعاها في ترتيب وسرعة بمكنها من 


الفكرة لازمة أيضا لتبديد حالة 
الغموض «التقديس التي شاركت 
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أجهزة الإعلام في صنعها حول هذه 
الأجهزة. 

الحاسبات الإلكترونية لم تظهر 
ولكنبا جاءت بعد تطورات 


عديدة ومرت بمراحل متلفة إلى أن 
وصلت إلى الشكل الذي هي عليه 


الآن من مقدرة وكفاءة. ويعتير تاريخ 
الحاسبات الإلكتزونية بح هو التاريخ 
الحقيتي للتطورات التي حدثت في 
العد رز كسعيورك #ماسل< ) ويُرجع 
الكثير من الكتاب والباحثين هذا 
التاريخ إلى المحاولات الأولى للإنسان 
للوصول إلى طريقة تمكنه من عل 
وإحصاء مقتنياته من الأشياء أو عند 
قيامه بالمقايضة مع غيره. 


وقد بدأ الإنسان في حل هذه 
المشكلة عن طريق استخدام أصابع 
يديه ثم قدميه وعندما لم تساعده هذه 
الطريقة في عد الأشياء الكثيرة بدأ 
يستخدم الحَصّى والأحجار بدلاً من 
أصابعه ثم تطور به الأمر إلى استخدام 
العقد التي تطورت معه إلى وضع نظام 
معين يوفر به عدد العقد وبعد أن كان 


عقدة في شكل آخر بمثل بها يجموعة 


التاريخ بدأت نظم العد تظهر إلى حيز 
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الوجود. 

وبانتقال الإنسان إلى عصر الكتابة 
والتسجيل لأفكاره على الحجر والجلود 
وأوراق البردي بدأ باستخدام رموز 
ا 
ولكدنت هله الرمرد علل ينا لبعد 
والهنود إلى الوصول إلى الأرقام التي 
نعرفها الآن وهي الأرقام (رء ل3ء 
ل 0 
0 


معينة تساعده في 


وبعد ذلك بدأ استخدام الوسائل 
يعتبر الإطار 


الآلية في هذا المجال وب 
الحاسب (العداد كنعهطة ) بحق هو 


الجمع والطرحء ويشيه تمثيل الأعداد 
في الإطار الحاسب تمثيل الأرقام في 
كثير من الآلات والحاسيات الحديثةء 
ويتكون إطار الحاسب من إطار خشبي 
مستطيل الشكل يحتوي على عدد من 
الأسلاك الأفقية بمر خلاها عدد من 
الكرات المنشب الع وتعطي قم 
في السلك الأول ذات قيمة ثاب 
(1) بينا تعتبر الكرة في السلك الثاني 
ذات قيمة ثابتة وهي )١١(‏ وفي السلك 
الثالث ذات قيمة ثابتة هي )06١(‏ .. 
وهكذا. 


واعتّادًا على فكرة الإطار الحاسب 
بدأ ظهور العديد من الآلات اليدوية 
والكهربية التي تقوم بإجراء عمليات 
الجمع والطرج وذلك اعتّادا على فكرة 
الترحيل ( مه ) وتطورت هذه 
الآلات بحيث أمكن بعد ذلك إجراء 
عمليات الضرب (عن طريق الجمع 
المتتالي) وعمليات القسمة (عن طريق 
الطرح المتتالي). 

وتل_ذلك تطورات سريعة في 
تصممٍ الآلات الحاسبة بدأها بسكال 
ر امعمظ ) عام 1947م باختراعه 
الآلة الحاسبة التي أمكن بها احتساب 
ضرائب الدخول في فرنسا في ذلك 
الوقت. ولكن يُرجع الكثير من الكتاب 
الفضل الأول في تصميم أول آلة 
حاسبة إلكتزونية إلى الرياضي الإنجليزي 
تشارلس باباج ( عوسططمظ ملعك ) 
الذي بدا بتصميم آلة الفروق 
ومنهمظ عممىعنط). عام امام 
والثي اعتمد في تصميمها على الجداول 
الرياضية الخاصة بفروق الأعداد 
ومربعاتها والتي تلاها بالآلة التحليلية 
مومه لسلارلدمة) عام عمد 
والني تعتبر أول حاسب آلي متعدد 
الأوراق حيث كانت تتغذى بالبيانات 
والتعليات عن طريق بطاقات مثقبة 


وعدد من العدادات اليدوية . 
رن اعنم لطع ردك روي 
أمكن إجراء العديد من التطورات 
والتحسينات على الآلات التقليدية 
(منطعه1ة. لعممتادمه©) التي 
تستخدم البطاقات والأشرطة الورقية 
كوسيظ لتغذية الآلة بالبيانات» وتطور 
الأمر إلى أن أمكن تصمي ما يمكن أن 
يطلق عليه اسيم الذاكرة (98680063) أو 
ما يقصد به مكان تخزين الأوامر 
والتملمات (ممتاعسعما هنهص) 


وني هذا المجال يمكن أن يلاحظ 
أن هذه التطورات قد مرت بأريع 
مراحل حنى الآن كنتيجة للتطورات 
والتقدم العلمي والتكثولوجي بصفة 
عامة وهذه المراحل تعرف بما يطلق 
عليه اسم أجيال الحاسبات الإلكترونية 
(عممشاسعى 6 عاسرمه©) والي 
يمكن أن نلخصها في الآتي: 
الجيل الأول من الحاسبات 

بدأ الإنتاج التجاري الحاسبات 
هذا الجيل عندما قامت شركة رمنجتون 
راند- ( لمم ممعم تسعم) 
بإنقاج أول حاسب وكان ذلك عام 
ه/زهكام حين تم تصميم وبناء 
الجهاز الحاسب (عه«لمنا) باستخدام 
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الصرامات الإلكترونية المفرغة: وقد 
أسندت في ذلك الوقت شركة «أ. ب. 
م, إلى أحد خبرائها «وهو من أصل 
عرني » يدعى - جوير حداد مهمة 
تصميم حاسب ذى ذاكرة لتخزين 
ابية عالية السرعة 
مع تشغيل تلقاني تستخدم فيه لوحات 
التوجيه (ل#صهط ا0مه©) ويعتبر 
الحاسب الإلكتروني في تلك المرحلة 
باكورة الآلات التي تعمل بالبرامج 
معاذرك سمدوممط لفممك البي 
تعمل في هداها كل عمليات التجهيز 
م تخزين برامج التشغيل في 
ذاكرة ذاتية معنونة (عاطسم0ف8) » 
وأدخلت على هذا الحاسب تعديلات 
فبعد أن كان يستخدم ذاكرة ذ 
صامات تعمل 
(يم؟ ومطنمع) المعروفة باسم 
صيامات وليامز ظهرت الذاكرة ذات 


وفيه 


بأشعة كانشود 


الخلايا الممغتطة . 
(يمدعاة عم عنعمهد 1‏ 
يتميز الحاسب الإلكتروني من الجيل 
الأول بالآني : 
1 إحلال الصامات المفرغة 
(عانة #«سسعه )9‏ محل وحدات 
الترحيل الكهربية. 


؟ أصبح المقياس الزمني 
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ني النظام التقليدي. 

 #‏ لوحات التوصيلات التي 
حلت محلها البرامج المعبا: 8 
حاسبات الجيل الأول فإلى جانب 
البرامج المعبأه كانت هناك توصيلات 
سلكية معينة كان لاابد من إجرائها حتى 


تقوم وحدات الحاسب بالعمل 
المطلوب منها. 


الجيل 3 من الحاسبات 


مثل الجيل الثاني من الحاسبات 
الإلكترونية تطورًا فيا في تكوين 
الحاسب وقدراته واستخدامه حيث 
ظهر هذا الجيل من الحاسبات في عام 
164ام حين تم استخدام عناصر 
التراتزستور التي ظهرت في ذلك الوفت 
في بناء الدوائر المخاصة بالأجهزة 
ا حاسبة الإلكترونية. 


هذا الجيل من الخاسيات 
بالآتي : 


اختفاء لوحات التوصيل 


4 إحلال لوحات الترانزاستور 
محل الصيامات المفرغة. 

تتميز دوائر التزانزستور المستخدمة 
في حاسبات الجيل الثاني بسرعة 
التشغيل مع أقل مستوى من التيار 
الكهرني بسرعة عالية جدًا تقل عن 
جزء من المليون من الثانيةء وتمتاز 
لوحات الترانزستور المستخدمة في هذا 
النوع من الحاسبات بأنها أصغر حجمًا 
وأقل وزنًا من الصيامات المفرغة وقد أثر 
ذلك على تصميم الآلات والدوائر 
الكهربائية فأصبحت أقل حجمًا وأكثر 
إحكامًا. 


الجيل الثالث من الحاسبات 
الإلكترونية 

تمثل الدوائر الكهربية العناصر 
الوظيفية الأساسية في الحاسب 
الإلكتزوني فهي_تنتج ونتحكم ونقود 
الإشارات الإلكترونية التي تؤدي 


العمليات البي يقوم بها الحاسب» فإذا 
نظرنا إلى الدوائر الكهرية في 
حاسبات الجيل الثاني نجدها تتكون من 
مكونات منفصلة تلحم يبعضها البعض 
بأملاك لتكوّن في النهاية الدوائر 
الكهربية؛ ثم تعبأ تلك الدوائر في 
تشكيلات نمطية هي لوحات 
الترائزستورء وتعرف تلك اللوحات 
( ببطاقات المعيار القطي ) ؛ وعند البدء 
في تطوير حاسبات الجيل الثاني لم 
يحتفظ مصممو تلك الحاسبات من 
المهندسين والفنيين بغير نظام الدوائر 
الكهريائية امطبوعة الستخدمة في 
الجيل الثاني من الحاسبات واستبدلت 
المقاومات (8©454055) والمكثفات 
(عددم9مه©) والموصلات_التأثيرية 
(»مماكن ا عءمساعمومه©) ‏ بدوائر 
مطبوعة (كاففهمة© 64امة8") وقد ظهر 
هذا الجيل من ال حاسبات الإلكترونية 
عام 1454م حيث جاء نتبجة للتطورفي 
صناعة الحاسبات الإلكترونية من اجيل 
الأول (جيل الصيامات المفرغة) 
( وعطبا1 عوسسهه؟ ) إلى الجيل الثاني 
(جيل لوحات التزانزستور) ثم إلى 
الجيل الثالث (جيل الدوائر الكهربائية 
المتكاملة) رحشهمك لغدمي»اما) 
وترتبط حاسبات هذا الجيل بالتطور 
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التكنولوجي والوصول إلى ما يعرف 
باسم الدوائر المطبوعة 
(كاضنه1© ف6ا«م") والتي بدا 
استخدامها جنبًا إلى جنب مع الدوائر 
المتكاملة في تصميم وبناء الحاسيات 
الإلكترونية. 


الجيل الرابع مع الحاسبات 
الإلكترونية : 

وقد تبلورت أبحائه في بداية عام 
4 حيث أعلنت كل من الشركات 
اليابانية العاملة في هذا المجال وشركة أ. 
ب. م. الأمريكية عن توقع كل منهما 
إنتاج حاسبات من هذا الجيل في هذا 
التاريخ وينتظر أن يعتمد هذا الجيل في 
تصميمه عى الدوائر المتكاملة كبيرة 
المدى. ملعك عومسا ري06 


0.1.5.1 (انممكن لمندموعامر 
يجانب التطور الكبير في برامج التشغيل 
التلقائية المستجدة. 

أنواع الحاسبات الإلكترونية 


ليس هناك نوع واحد من 
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الحاسبات الإلكترونية -كايعتقد 
البعيض ‏ ولكن هناك العديد أنواع 
ا حاسبات الإلكترونية: وقد اتفق كثير 
من الباحثين في هذا لمجال على أن 
تحديد نوع الحاسب الإلكتروني يخضع 
لثلاثة مستويات للتصنيف هي : 


١‏ الغرض من الاستخدام. 
طريقة العمل ( الوه 
يعتمد عليها الحاسب في تشغيله). 
مل الحجم. 
الغرض من الاستخدام: 
تقسم الحاسبات الإلكترونية حسب 
الغرض من استخدامها إلى النوعين 


حاسبات إلكترونية متعددة 
الأغراض. 


ويعتير الحاسب الإلكزوني 
متخصصًا إذا كان تصميمه لا يسمح 
إلا باستخدامه لغرض معين بالذات 
ومن أمثلة النوع الأولء تلك 
الحاسبات الثي تستخدم في العمليات 
العسكرية وفي أبحاث الفضاء وفي 
محطات توليد وتوزيع الكهرباء وي 


العمليات الصناعية ذات الصبغة 
الخاصة 6 أما النوع الثاني من الحاسبات 


الإلكترون فنعني به الحاسبات 
الإلكترونية الي تقوم بتنفيذ كافة 
التطبيقات سواء العلمي منها أو 
التجاري. 
طريقة العمسل: 

لإيقصد به الوسيلة الي يتمد علا 
الحاسب في هل هي الأرقام 


أو المقادير الطبيعية أو خليط مها ؟ 


وعلى ذلك ددست 
الإلكترونية إلى الأنواع الثلائة الآنية. : 
١‏ حاسبات إلكترونية رقية : 

وهي تلك الحاسبات التي تعتمد في 
تشغيلها على الأرقام فقط - بمعنى أنما 
تقوم فقط بإجراء العمليات الحسابية 
امختلفة وبعض العمليات المنطقية 
(0ملاديمم0 اسعتوما) على هذه القم 
الرقية ريطلل على هذا النوع من 
الحاسبات أيضًا امم الحاسبات 
الالكترونية متعددة الأغرا. اض. 
١‏ - حاسبات إلكترونية وصفية 
(تناظرية) : 


المقادير الطبيعية 
امم سبعف 1 وذلك اعتّادًا على 
وسائل القياس المختلفة من أمبيرات 
والحرارة 
والمسافة والزمن وغيرها من وسائل 
قياس التغيرات الطبيعية؛ وتعمل 
ان الإلكتر, 3 
النوع في الزمن الحقيتي 
1150 ا8) أي بصورة فورية .. 
بمعنى أن ١‏ الناتجة تظهر فور 
توافر الإشارات التي يتم بتم تغذية 
الخاسب ف التحكم ا 
المطلوب تبعًا للأغراخ اض التي صمم 
من أجلها الحاسب. 


وعدادات قياس للضغط 


* - حاسبات إلكترونية مختلطة : 
وهي تلك الحاسبات الإلكترونية 
التي تجمع بين خصائص الحاسبات 
الإلكترونية الرقية والوصفية 
(التناظرية ). 
الحجم: 
يقصد به حجم الحاسب سواء من 
ناحية عدد الوحدات (كلدءامنعم). 
التي يتكون مها أو حجم 
ذاكرة العخزين الداخلية 
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(0عاة معام وتتقم 
الحاسيات الإلكترونية طبقًا لهذا المعيار 
إل : 

٠‏ حاسبات إلكتونية كبيرة 
الحجم. 
٠‏ حاسبات إلكترونية متوسطة 
الحجم. 

٠.‏ حاسبات إلكترونية صغيرة 


الحجم. 


استخدامات الحاسبات 
الإلكترونيية 

كان لقيام الثورة الصناعية آثارها 
الفعالة في انتشار استخدام الوسائل 
الآلية في حال الأعال الصناعية 
والتجارية: وارتبط تطور الوسائل 
الآلية بالتقدم العلمي في مختلف 
النجالات العلمية والفنية: وانعكس كل 
ذلك علي قدرات وطاقات هذه 
الوسائل الآلية» فاستخدمت الآلات 
الحاسبة الرقية والأيجدية لتأدية 
والترحيل واستخراج 
التتائج كبا استخدمت 


الات سكل القند 


(وع كني عه)) لراقبة 
التحصلات النقدية وتسجيلها وآلات 
التحليل ( لولدم كعمنطعه01). 


2 


للحصول على بيانات تفصيلية عن 
النتائج التي يحققها المشروع في نواحي 
النشاط اممتلفةء وكذلك استعانت 
إدارات انخازن والمشتريات بالوسائل 
الآلية لتسجيل 'عمليات الشراء 
والتخزين والصرف ومتابعة الخزون 
السلعي وأصبح تسجيل الوقت الذي 
يقضيه العاملون في الأقسام امختلفة يم 
باستخدام الات تسجيل” الزن 
1015© عدا وقد ساعد ذلك أقسام 


وإدارات الأجور بالمشروعات 
الصناعية الكبرى على الاعتّاد على 
الآلات في إعداد قوائم الأجور 'رم8) 
(801 وإعداد كشوف الحسابات 
والتقارير الخاصة بالضرائب والتأمينات 
الاجتاعية, 


ومع التعدد في الأغراض 


والتشعب في الأهداف تعددت أنواع 
الآلات المستخدمة مما ساعد على زيادة 
الأبماث والدراسات في غضون 


تتميز بسرعة الأداء والكفاية العالية 
والبباطة في الاستخدام حتى يمكن 
تدريب الأفراد على استخدامها 
وتشغيلها بعد فترات تدريبية قصيرة 


وقد ترتب على دخول الحاسبات 
الإلكترونية عدة مشاكل نذكر منها : 

١‏ كيفية تصميم المستندات 
والسجلات_النحاسبة وطرق عمليات 
التسجيل ودرجة التفصيل والإجال في 
إعداد البيانات بما يتلائم مع استخدام 
ا ع 
الآلات ا. 

١‏ مدى إمكان الاعتاد على 
الوسائل الآلية في تحقيق أهداف الرقابة 
الداخلية. 

- 
الوسائل الآ 


عل الم 


ا يتتاسب مع متصالصٌ النظام الالي 
الذي يتبعه المشروع في إعداد 
الحسابات واستخراج النتائج. 


تعديل برنامج المراجعة 


رتب على إحلال الوسائل 
الآلية محل الطرق اليدوية في إجراء 
العمليات الحسابية والمكتبية 
(ممشتهمماسة  )0154‏ إعاء 
سابل الععدات”' والتجراءات 
الادارية ورسم السياسة المناسبة 
لتدريب الأفراد على استخدام هذه 
الوسائل الآلية وتحديد أسلوب 
الإشراف على أعالهم وقياس كفاياتهم . 


رتب على استخدام الوسائل 
الآلية ضرورة تحديد كيفية تدفق 


البيانات بين الإدارات المختلفة داخل 
المشروع بما يتفق وسرعة تداوها 1 
الازدواج فيها وبما يتلاءم 
استخدامها في الوسائل الآلية 
بطريقة متكاملة لعادميعءامة) 
(«ماظ هنو وبالنظر إلى الأسباب 
الني أدت إلى دخول الوسائل الآ 
يمال الأعال التجارية يمكن أن 
نلاحظ أثما ترجع أساسًا إلى القو المطرد 
في أحجام المشروعات واتساع نطاق 
أعاها وقد ترتب على ذلك نتائج أهمها 
ما يأتي: 


- ترتب على تعدد أنواع 
امحاسبية والمالية صعوية 
بالوسائل اليدوية التقليدية في 
وقت قصيرء مع الاطمثنان إلى 
صحة النتائج الأخوق ما 
م اتساع نطاق النشاط 
الصناعي إلى زيادة عدد العاملين 
مما استلزم معه ضرورة استخدام 
الوسائل الآلية لتسجيل أوقاء 
العمل وإعداد كشوف الأجور 
والتسويات المتصلة بهاء ولا سيا 
إذا اتبعت أنظمة الأجور الحاقزة 
درك يدلا امهم 
اكانت الأجور تصرف على 
فترات دورية متقاربة (مرة كل 


أسبوعين مثلاً) بحيث تزداد 
العمليات المسابية اللازمة 
لتحديد الأجور المستحقة وتصيح 
اليه النغددة نه قوائم 


الحالات يؤدي إلى إمكان إنجاز 
هذه الأعال في الوقت المحدد لها. 
يساعد استخدام الوسائل الآلية في 


عناصر التكاليف وإمكان قياس 
التكلفة وإعداد القوائم والتقارير 
باتباع نظم التكاليف المتطورة. 

أدى اتساع نطاق الأعال التي 
يؤديها المشروع إلى زيادة الاهتام 


العمليات تتم بسرعة كبيرة فقد 
ظهرت الحاجة إلى استخدام 
الآلات كوسيلة للراجعة نتانجها 
وإحكام الرقابة عليها بسرعة تفوق 
إنجازها لتلك العمليات. 


لكي تتمكن إدارة الشروع من 
رسم السياسات الإنتاجية 
والسويقية فنا تناج إلى 
تليلية تتخذ أساسًا لرسم هذه 
السياسات: قثلاً يمتاج رسم 
السياسات التسويقية ومتابعة 


تتفيذها إلى تحليل أرقام المبيعات 
الإجالية والتنيؤ بالطلب على 
ل متعددة مثها: أنواع 
امبيعات ومناطق التوزيع ونشاط 
كل من وكلاء البيع وتليل أذواق 
المستهلكين والعملاء. 
يساعد استخدام الوسائل الآلية في 
إمداد الإدارة بالتقارير المالية 
والفنية على فترات دورية متقارية 
وذلك لاتخاذها كأساس لحل 
المشاكل واتخاذ القرارات 
الإدارية؛ ومن الواضح أن هذه 
البيانات التحليلية تفقد كثيرًا من 
0 تقديمهاء ومن ثم 
فقد دعت الحاجة إلى استخدام 
الوسائل الآلية حتى يتسنى 
استخراج البيانات المطلوبة 
وعرضها في الوقت المناسب 
للاستفادة منها. 


ومن أهم الات الاستخدام المتعددة 

للحاسبات الإلكترونية نذكر الآتي : 

١‏ المجالات التجارية والعلمية 
والصناعية والفندسية. 

#اساأعطث الفضاء والتحكم في 
الأقار الصناعية. 


«- الجالات المالية والاقتصادية 


«البنوك - الاستثازات ‏ 

الميزانية ». 
4 - التنبؤات ودراسة الأسواق. 
ه_المجالات العسكر, بيه ونظم 

الدقاع. 
والأبحاث الصحية ونظم 
المستشفيات. 
اث الاجتاعية والجنائية 

والقانونية. 
4 الرقابة واتخاذ القرارات في 

المشروعات الاقتصادية. 

حيث يكون دور الحاسبات 
في هذا المجال هو الرقابة 
على المشئريات والمخزون والإنتاج 
والمبيعات والفروع والرقابة على الدورة 
المستندية وأعال المراجعة ثم التخطيط 
للمشروع ووضع الموازنة العامة. 

ولكي ندرك مدى ضخامة العدد 
من المجالات التي تستخدم فيها 
الحاسبات الإلكترونية والتي تجاوز 
عددها حتى الآن 780٠‏ يجالاً بملاف 
المجالات العسكرية والأبحاث | 
للدول الكبرى والعمل في مجالات 
الفضاء والأقار الصناعية . ستتناول 


هنا كمثال فقط استخدامات 
الحاسبات الإلكترون في مال الطب 
وما يتصل به من أنشطة : 
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١ 


أولاً : إدارة المستشفيات * 


١‏ رقابة الا 


؟ حساب فواتي التزلاء. 


م« بوك الدم, 
(أ) كل ما يتعلق بشعون إدارتها 
والإشراف عليا. 


(ب) جردها ويحث احتياجاتها. 
(ج) تنظيم الاستخدامات. 
4 تحليل الملاحظات ال 


- تخزين وتليل بيانات 


البحوث الطبية. 


تشخيص وعلاج الأمراض 
و2 


العيادات الخارء 


(أ) اختبارات واختيار وتعيين 
الموظفين والأطباء ومتابعتهم 

وي داع اواعلاه _وتديل 
السجلات الخاصة بهم. 

(ج) تنظيم حركات التنقلات. 

مخطيط قوائم التغذية. 


7 كل ما 
المرضى من حيث تحليلها ومطابقتها 
وتلخيصها. 

٠‏ تسجيل وإعداد التقارير 
عن حالة المرضى أثناء إجراء العمليات 


الراحية. 


4 _حرننات: كميّة خول 
الشروط والظروف الخاصة يأداء 
أعضاء الجسم لوظائفها الفسيولوجية. 

6 مراجعة صحة تدوين 
تذاكر الدواء (الروشتات). 


المساهمة في إنشاء وإعداد 
سجلات الإمدادات الطبية. 

الاختبارات الطبية 
وإعداد قوائم المرضى. 

توزيع الأدوية وضبط 
منها وتجهيز وطباعة أوامر الشراء. 


آليّا بصفة دورية. 


طعام المرضى من حيث 
حساب التكلفة وإعداد قوائم التغذية 
وضبط القيم الغذائية للوجبات. 

- التقارير العملية من حيث 
تقارير الإدارة وتسجيل بيانات المرضى 
وطباعة منشورات الأطباء. 


من كل نوع من أنواع العمليات 
الجراحية وإصدار أوامر وتعليات 


التجهيز. 


- سجلات المرضى وملفاتهم 
الدوائية. 


ثانا : الطب والفسيولوجيا : 


تحليل الدم بأنواعه امختلفة. 
؟ حاب التركيب الإنشائي 
لبللورات العظم. 


السرطان من حيث 
تشخيصه وإعلاء مسير تاريمي للمرض 
لكل مريض وعلاجه وبحاكاة نمو 
الخلايا. السرطانية. 

4 التحليل الإحصائي للبيا: 
الطبية. 

التشخيص الطبي من حيث 
التعليق على النتائج وإعداد قوائم بها 
والتوصيات. 

+ العقاقير من حيث تمليل 
مدى تأثيرها واسترجاع المعلومات عنها 


أبحاث أمراض وجراحة 
القلب. 

8- القلب من حيث عمليات 

ترة والتفريغات الكهربية وتحليل 
ضربات القلب وتصوير الأفلام 
السيئائية للقلب الحي وإنتاج صور 
بالصبغات الملونة وتصوير ثلاثي الأبعاد 


5 


للقلب المريض. 


4 الفحص الجاعي للكشف 
عن مرضى القلب. 

ا وعرضى لقنب من سيت 
حساب ضغط الدم في الشرابين 
وحساب ضغط الدم المركزي في 
الأوردة المركزية وحساب معدل فتح 
الدم في القلب. 


-١‏ المخ البشري من حيث 
حساب موجات المخ البطيئة ودراسة 
وظائفه ودراسة مراكز الإحساس بالآلم 
والاستجابة للضوء والمحاكاة ودراسة 
مراكز الاتزان ودراسات تحديد الحياة. 


١١‏ الأذن البشرية من حيث 
محاكاة تحليل السمع وتحليل 
الأصوات. 

٠‏ تحليل اختبارات مدى 
الفقد في السمع. والأذن الوسطى 
والقصور السبحى عند الأطفال. 

14 العين من حيث دراسة 


عضلات العين وتحليل وظائفها 
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وميكانيكية الرؤية واستجا 
والشبكية للأضواء. 

١‏ الكشف البكر عن 
الإصابة بالعمى وتحديد العلاج. 


دراسات الفو والإصابات 
الورائية في الأطفال وأبحاث الإرهاق. 

١7‏ سرطان الدم والفحص 
التشريحي للمهبل والدم. 

- تحليل الدم وتصوير خلاياه 
ودراسة حركة الدم وسريانه وحساب 
حجم الكرات الحمراء والبيضاء 
ويحوث عم وظائف الشرابين 
والجلطة ... إلخ . 


التخدير وحساباته وآثاره 


إكس 
والتصوير الإشعاعي الآلي وتحديد 
الأورام والكسور والفراغات 

العلاج بالأشعة وبالنظائر 
المشعة. 


١‏ أمراض وقروح المعدة من 
حيث الكشف عنها واكنشاف التزيف 
الداخلي وتحليل نتائج المنظار. 

م٠‏ اكتشاف متاعب الكليتين 
والمثانة والبروستانا وتشخيصها. 


4 اكتشاف أمراض ومتاعب 
الصدر والرئتين والحجاب الحاجز. 

7 اكتفاف, الأمراض 
الجلدية والتناسلية وتحديد مواضع 


الأنسجة الفاسدة. 

5 أمراض الأنقف والأقن 
والحنجرة. 

لس أدراسة ‏ عصصائص 
الأعصاب. 


5١4‏ محاكاة الأوبئة وتحديد 
الأغذية المضادة. 

تشخيص أمراض الغدة 
الدرقية وتحديد الجرعات الإشعاعية 
وتحليل الصدمات الإشعاعية. 

٠م‏ تحليل بيانات وتأثير 
السموم. (كل ماذكر على سبيل المثال 
وليس الحصر). 
خاتمة: 

منذ أن تم إنتاج أول حاسب 
إلكتروني وحتى يومنا هذا والحاسبات 
الإلكترونية تستخدم في تنفيذ العديد 
بل الآلاف من التطبيقات العلمية 
والتجارية حتى لقد أصبحت تغطي 
أغلب ما نحتاج إليه من خدمات في 
مختلض الاغراض والمجالات. ولايزالك 


استخدام هذه الأجهزة المتطورة يتسع 
يومًا بعد يوم ليس كبديل عن التقص 
في القوة البشرية أو الجهد البشري 
فحسب بل لتدخل البشرية إلى آفاق 
وأقطار لم يكن من المقدر ها أن تدخلها 
إلا بسلطان العلم. 

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة 
الرحمن : 
يامعشر الجن والانس إن استطعتم أن 
تتفذوا من أقطار السموات والأرض 


. المراجع‎ ٠ 

«يملة الحاسبات الإلكترونية الأعداد 

من 59 إلى 34. 
لنشرة الإحصائية للجهاز المركزي 

للتعبثة العامة والإحصاء. 

٠‏ مقدمة ا حاسبات الإلكتزونية 
مرجع رقم ٠و/‏ ١٠43؟/‏ غ4 

٠.‏ من مذكرات الجامعة الأمريكية 


